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10.14.065.0025 4SD2/11 DMD 77-63-21 mSS 0 - 1,8 - 3,3 m3/h 0,75 HP 
10.14.065.0026 4SD2/16 DMD 112-92-31 mSS 0 - 1,8 - 3,3 m3/h 1 HP 
10.14.065.0027 | 4SD2/22 DMD 155-127-42 mSS 0 - 1,8 - 3,3 m3/h 1,5 HP 
10.14.065.0028 4SD2/28 DMD 197-161-53 mSS 0 - 1,8 - 3,3 m3/h 2 HP ÇİN 
10.14.065.0029 4SD2/38 DMD 281-230-76 mSS 0 - 1,8 - 3,3 m3/h 3 HP 
10.14.065.0066 4SD2/50 DMD 394-294-107 mSS 0 - 1,8 - 3,3 m3/h 4 HP 
10.14.065.0031 4SD2/58 DMD 457-341-124 mSS 0 - 1,8 - 3,3 m3/h 5,5 HP 
10.14.065.0067 4SD2/60 DMD 473-353-128 mSS 0 - 1,8 - 3,3 m3/h 5,5 HP 
0 - 4,8 m'/h Debi İçin 
10.14.065.0064 | 4SD4/8 DMD 58-44-33 mSS - 3,6 - 4,8 m3/h 
10.14.065.0032 | 4SD4/10 DMD 73-55-41 mSS - 3,6 - 4,8 m3/h 
10.14.065.0033 | 4SD4/14 DMD 102-77-57 mSS - 3,6 - 4,8 m3/h 
10.14.065.0034 | 4SD4/18 DMD 131-99-73 mSS - 3,6 - 4,8 m3/h 
10.14.065.0035 | 4SD4/24 DMD 174-132-98 mSS - 3,6 - 4,8 m3/h ÇİN 
10.14.065.0036 | 4SD4/32 DMD 232-176-130 mSS - 3,6 - 4,8 m3/h 
10.14.065.0037 | 4SD4/40 DMD 290-220-163 mSS - 3,6 - 4,8 m3/h 
10.14.065.0038 4SD4/45 DMD 327-248-183 mSS - 3,6 - 4,8 m3/h 
10.14.065.0061 4SD4/50 DMD 363-275-203 mSS - 3,6 - 4,8 m3/h 
0 - 7,2 mĉ/h Debi İçin 

10.14.065.0065 | 4SD6/8 DMD 56-44-27 mSS - 4,8 - 7,2 m3/h 
10.14.065.0039 | 4SD6/9 DMD 65-51-34 mSS O - 4,8 - 7,2 m3/h 
10.14.065.0040 | 4SD6/11 DMD 80-62-41 mSS O - 4,8 - 7,2 M3/h 
10.14.065.0041 | 4SD6/14 DMD 101-79-53 mSS O - 4,8 - 7,2 m3/h 
10.14.065.0042 | 4SD6/17 DMD 123-96-64 mSS O - 4,8 - 7,2 M3/h ÇİN 
10.14.065.0043 | 4SD6/20 DMD 145-113-75 mSS O - 4,8 - 7,2 m3/h 
10.14.065.0044 | 4SD6/26 DMD 188-147-98 mSS O - 4,8 - 7,2 M3/h 
10.14.065.0045 | 4SD6/34 DMD 246-193-128 mSS O - 4,8 - 7,2 m3/h 
10.14.065.0046 | 4SD6/42 DMD 304-238-158 mSS O - 4,8 - 7,2 m3/h 

0 - 12,6 mĉ/h Debi İçin 
10.14.065.0062 | 4SD10/7 DMD 43-31-18 mSS 0 - 9,0 - 12,6 m3/h 
10.14.065.0047 | 4SD10/10 DMD 62-44-26 mSS - 9,0 - 12,6 mh 
10.14.065.0048 | 4SD10/14 DMD 86-62-36 mSS - 9,0 - 12,6 mh ÇİN 
10.14.065.0049 | 4SD10/18 DMD 111-79-46 mSS - 9,0 - 12,6 m3h 
10.14.065.0050 | 4SD10/22 DMD 136-97-57 mSS - 9,0 - 12,6 mh 
10.14.065.0051 | 4SD10/28 DMD 173-124-72 mSS - 9,0 - 12,6 m3/h 

0 - 16,2 m'/h Debi İçin 
10.14.065.0052 | 4SD12/8 DMD 50-25-10 mSS 16,2 m3/h 
10.14.065.0053 | 4SD12/12 DMD 75-38-15 mSS 16,2 m3/h 
10.14.065.0054 | 4SD12/16 DMD 101-51-21 mSS 16,2 m3/h ÇİN 
10.14.065.0055 | 4SD12/20 DMD 126-63-26 mSS 16,2 m3/h 
10.14.065.0056 | 4SD12/26 DMD 163-82-33 mSS 16,2 m3/h 
10.14.065.0063 | 4SD16/6 DMD 36-23-12 mSS - 21 m3/h 
10.14.065.0057 | 4SD16/9 DMD 53-33-19 mSS - 21 m3/h 
10.14.065.0058 | 4SD16/12 DMD 71-45-25 mSS - 21 m3/h ÇİN 





10.14.065.0059 


4SD16/16 DMD 


95-60-35 mSS 


- 21 m3/h 





10.14.065.0060 


4SD16/20 DMD 





118-74-43 mSS 





-21 m3/h 








NOT 

1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiştir. 

2- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir. 

3- Ürünlerimiz Alarko Carrier bayi depolarında teslim edilir. 

4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

5- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. Malzeme teslimi sipariş sırasına göre yapılacaktır. 

6- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

7- Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının onaylanması 
zorunludur. 
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10.14.065.0001 


ÜRÜN TİPİ 


4SP2/18 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


4" DIAMOND KPS SERİSİ 
0 - 3 m3/h Debi İçin 


105-77-38 mSS 


- 1,8 - 3,0 m3/h 


PEŞİN ÜRETİM 
(t) YERİ 





10.14.065.0002 


4SP2/23 


134-89-48 mSS 


- 1,8 - 3,0 m3/h 





10.14.065.0003 


4SP2/33 


192-141-70 mSS 


- 1,8 - 3,0 m3/h 





10.14.065.0004 


4SP2/48 


280-205-101 mSS 


- 1,8 - 3,0 m3/h 





10.14.065.0005 


10.14.065.0006 


4SP2/65 


4SP5/8 


379-277-137 mSS 


- 1,8 - 3,0 m3/h 


0 - 6,6 m3/h Debi İçin 


51-34-18 mSS 


- 4,8 - 6,6 m3/h 





10.14.065.0007 
10.14.065.0011 


4SP5/12 


76-51-27 mSS 


- 4,8 - 6,6 m3/h 





4SP5/44 


280-187-99 mSS 


- 4,8 - 6,6 m3/h 





10.14.065.0012 


10.14.065.0013 


4SP5/58 


4SP8/5 





369-246-130 mSS 


- 4,8 - 6,6 m3/h 





0 - 10,8 m3/h Debi İçin 


30-22-14 mSS 


- 10,8 m3/h 








10.14.065.0014 


4SP8/7 


42-31-20 mSS 


- 10,8 m3/h 





10.14.065.0015 


4SP8/10 


60-44-29 mSS 


10,8 m3/h 





10.14.065.0016 


4SP8/15 


90-66-43 mSS 


10,8 m3/h 





10.14.065.0017 


4SP8/18 


108-79-51 mSS 


- 10,8 m3/h 





10.14.065.0018 


4SP8/24 


144-105-69 mSS 


- 10,8 m3/h 





10.14.065.0019 


10.14.065.0020 


4SP8/36 


4SP14/5 





216-157-103 mSS 





- 10,8 m3/h 


0 - 18 m3/h Debi İçin 


34-25-11 mSS 


- 18 m3/h 








10.14.065.0021 


4SP14/7 


48-34-16 mSS 


- 18 m3/h 





10.14.065.0022 


4SP14/10 


69-49-23 mSS 


- 18 m3/h 





10.14.065.0023 


4SP14/13 


89-64-30 mSS 


- 18 m3/h 





10.14.065.0024 
NOT 


4SP14/18 





124-89-41 mSS 


- 18 m3/h 











1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiştir. 

2- Fiyatlarımıza 9018 KDV dahildir. 

3- Ürünlerimiz Alarko Carrier bayi depolarında teslim edilir. 

4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

5- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. Malzeme teslimi sipariş sırasına göre yapılacaktır. 

6- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

7- Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının onaylanması 
zorunludur. 


